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  فتاوى دروس شرح مختصر زاد المعاد - الشيخ صالح بن فوزان الفوزان - مشروع كبار العلماء

  [3436/630] هل يجوز تركيب كشافات في المقبرة تُشغّل وقت الدفن فقط؟ - الشيخ صالح الفوزان

  صالح الفوزان


  
  احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول هل يجوز ان نجعل كشافات في المقبرة ولا تنور الا عند الدفن؟ ما شاء الله هذا ان الحيل هذا من الحيل على تنوير المقابر ولا يجوز. اذا احتيج الى التنوير بالليل
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      00:00:00
    
  



  دفن الميت يجيبون معهم كشاف. محمول باليد ولا اه سراج عادي. نعم
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